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नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2020 /माघ 17, 1941 
___ NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 6, 2020/ MAGHA 17 , 1941 


विद्युत मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 फरवरी , 2020 


का . आ . 570 ( अ). — दिनांक 17 .08.2006 को अधिसूचित तथा दिनांक 16.05. 2016 को यथासंशोधित मुख्य विद्युत 
निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की अर्हताएं , शक्तियां और कृत्य नियम , 2006 ( इसके पश्चात् जो उक्त नियम कहलाए) के साथ 
पठित विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 162 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,केंद्र 
सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ( एनसीआरटीसी) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
दिए गए पद पर इस अधिसूचना की तारीख से एनसीआरटीसी में उनके कार्यकाल के अंत तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले 
हो , उक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यधीन नियुक्त करती है: 


क्रम 


नाम 


अर्हता 


पदनाम 


पद 


1 मौ . मंजर हुसैन बी .टैक . (इलैक्ट्रिकल ) समूह महाप्रबंधक/ 

मुख्य विद्युत निरीक्षक 

रोलिंग स्टॉक 
2 | श्री आदेश कुमार बी . टेक . ( इलैक्ट्रिकल ) एजीएम / इलैक्ट्रिकल 

विद्युत निरीक्षक 
| 3 श्री राजीव कुमार | एएमआईई (इलैक्ट्रिकल ) डीजीएम/इलैक्ट्रिकल 

विद्युत निरीक्षक 
ऊपर उल्लिखित अधिकारी समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित 
उपाय) विनियम , 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एनसीआरटीसी के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों , 
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वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा एनसीआरटीसी के नियंत्रणाधीन अथवा एनसीआरटीसी से संबंधित कार्यों 
तथा सभी वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा अपना कार्य निष्पादित करेंगे । 


यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त अधिकारी किसी भी विद्युत कार्य अथवा उसके अधिष्ठापन, निष्पादन या रख 
रखाव के संबंध में , जो उनका उत्तरदायित्व है, मुख्य विद्युत निरीक्षक/विद्युत निरीक्षक नहीं होंगे । 


मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य 
के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा । 

[41. H . 42 /3/2019 -3R ( 537 ] 
घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd February , 2020 


Act, 2003 ( 36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and 
Electrical Inspectors Rules, 2006 (hereinafter called the said Rules ) notified on 17 .08 . 2006 and as amended on 
16 . 05 .2016 , the Central Government hereby appoints the following officials of National Capital Region 
Transport Corporation (NCRTC ) to the post mentioned against their names below from the date of this 
notification till the end of their tenure in NCRTC or till further orders, whichever is earlier , subject to fulfilment 
of the qualifications given against their names and on such conditions as mentioned in the said Rules: 


Sr . No. 


Post 


Name 
Md. Manzar Hussain 


Qualification 
B . Tech (Electrical ) 


Chief Electrical 
Inspector 


Designation 
Group General 
Manager/ Rolling 
Stock 
AGM / Electrical 
DGM /Electrical 


Electrical Inspector 


Mr. Adesh Kumar 
Mr. Rajeev Kumar 


B . Tech . (Electrical ) 
| AMIE ( Electrical) 


lar 


Electrical Inspector 


The above mentioned officers shall exercise the powers and perform their functions in respect of 
electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by 
NCRTC or in respect of works and electrical installations under the control of NCRTC or belonging to NCRTC , 
as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity 
Supply) Regulations, 2010 , as amended from time to time. 


It shall be ensured that none of the aforesaid officials functions as the Chief Electrical 
Inspector/Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation , the execution or maintenance of 
which is his responsibility . 


The person appointed as Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector shall undergo such training 
as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall have to be completed 
to the satisfaction of the Government. 


[F .No. 42 / 3/2019 -R & R ] 
GHANSHYAM PRASAD , Chief Engineer 
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